inżynier mierniczy 


zakończył życie dnia 6 października 1934 r., przeżywszy lat 40. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 9 b. m. o godz. l0-tej rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, poczem nastąpi eksportacja wprost do grobu, o czem zawiadamia 
Przyjaciół i Znajomych 

pozostałe rodzeństwo. 


A E C 0 N 0 0 R D A“ Orukarnia Zwigzkowa w Krakowle, Mikotajska 13 
JANA WOLNEGO 


Krakow, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


